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उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली . 23 नवम्बर , 2017 
का . आ . 3840( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम ( 1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम - स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो रद्द होने की तिथि 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

कि रद्द होने है, अगर है, 

की संख्या वर्ष और शीर्षक 
( 1) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 
आई एस 1448 ( भाग 161 ) : 22 नवम्बर 2017 लागू नहीं 

लागू नहीं 
2017/ आई एस ओ 13032 : 
2012 पेट्रोलियमऔर उसके उत्पादों 
की परीक्षण पद्धतियाँ [ पी : 161] 
मोटर वाहन ईंधन में सल्फर की कम 
एकाग्रता का निर्धारण – ऊर्जा 
फैलानेवाला 

एक्स -रे 
प्रतिदीप्तिस्पेक्ट्रोमेट्रिक पद्धति 
2 . आईएस4906 : 2017 रेडियो 22 नवम्बर 2017 | आई एस 4906 : 1968 22 नवम्बर 2017 
केमिकल प्रयोगशाला - सुरक्षा 

- रेडियोकेमिकल 
संहिता ( पहला पुनरीक्षण) 

प्रयोगशाला - सुरक्षा 

संहिता 


7081 GI/ 2017 
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22 नवम्बर 2017 


आई एस 6388 : 2017 मोर्स टेपर 
शैंक सहित स्लॉट ड्रिल – विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


4. 


22 नवम्बर 2017 


आई एस 8226 : 2017 तटबंधो में 
नींव व्यवस्थापन के माप के लिए 
अधर प्लेट उपस्कर का संस्थापन 
एवं प्रयवेक्षण - रीति संहिता 
( पहला पुनरीक्षण ) 


22 नवम्बर 2017 | आई एस 6388 : 1991 

शैंक सहित स्लॉट ड्रिल - 

विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
22 नवम्बर 2017 | आई एस 8226 : 1976 

तटबंधो में नींव 
व्यवस्थापन के माप के 
लिए अधर प्लेट उपस्कर 
का संस्थापन एवं प्रयवेक्षण 

- रीति संहिता 
22 नवम्बर 2017 | आई एस 9862 : 1981 

तैयार मिश्रित रंग रोगन , 
धुलाई बिटुमिनस , कला , 
अम्ल , क्षार , पानी और 
क्लोरीन विरोध के लिए 

विशिष्टि 
22 नवम्बर 2017 

लागू नहीं 


5 . 


22 नवम्बर 2017 


आई एस 9862 : 2017 तैयार 
मिश्रित रंग रोगन , धुलाई 
बिटुमिनस , कला , अम्ल , क्षार , पानी 

और क्लोरीन विरोध के लिए 
विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 


6 . 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी | 
11770- 4 : 2006 सुचना 
प्रौधोगिकी - सुरक्षा तकनीक - 
मुख्य प्रबंधन भाग 4 कमजोर 
रहस्यों पर आधारित क्रियाविधियाँ 
आई एस 11883 : 2017 धातुयों 
के लिए मिश्रित रंग रोगन , ब्रशिंग , 
लाल ऑक्साइड, प्राइमिंग - 
विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 


22 नवम्बर 2017 


22 नवम्बर 2017 


आई एस 12252 : 2017 खाध 
पदार्थो तथा औषधियों के संपर्क में 
सुरक्षित उपयोग के लिए 
पॉलिएल्किलीन टेरेफ्थलेट 
( पीईटीतथा पीबीटी), उनके 
कोपॉलीमर तथा कच्ची सामग्री और 
उनके अंतिम उत्पादों के घटकों की 
सूची ( पहला पुनरीक्षण ) 


22 नवम्बर 2017 | आई एस 11883 : 1986 

धातुयों के लिए मिश्रित 
रंग रोगन , ब्रशिंग, लाल 
ऑक्साइड , प्राइमिंग - 

विशिष्टि 
22 नवम्बर 2017 | आई एस 12229 : 1987 

खाध पदार्थो तथा 
औषधियों के संपर्क में 
सुरक्षित उपयोग के लिए 
____ पॉलिएल्किलीन 
टेरेफ्थलेट ( पीईटीतथा 
पीबीटी) , उनके 
कोपॉलीमर तथा 
कच्चीसामग्री और उनके 
अंतिम उत्पादों के घटकों 

कीसूची 
22 नवम्बर 2017 आई एस 12700 : 

| 2010/ आई एस ओ 3093 : 
2004 गेहूँ, राई एवं संबंद्ध 
आटा, ड्यूरम गेहूँ एवं ड्यूरम 
गेहूँ सेमोलीना – हगबर्ग 
पेरटन के अनुसार फॉलिंग 
नंबर ज्ञात करना ( पहला 

पुनरीक्षण) 


22 नवम्बर 2017 


आई एस 12700 : 2017 / आई एस 
ओ 3093 : 2009 गेहूँ , राई एवं 
संबंद्ध आटा , ड्यूरम गेहूँ एवं ड्यूरम 
गेहूँ सेमोलीना - हगबर्ग- पेरटन के 
अनुसार फॉलिंग नंबर ज्ञात करना 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
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10. 


लागू नहीं 


22 नवम्बर2017 


___ 12. 


22 नवम्बर 2017 


आई एस 13234 ( भाग 1 ) : 22 नवम्बर 2017 | लागू नहीं 
2017/ आई ई सी 60909- 1 : 
2002 थ्री -फेज ए. सी . प्रणालियों में 
शार्ट - सर्किट करंट भाग 1 आई एस 
13234 (भाग 0) के अनुसार शार्ट 
सर्किट करंट के परिकलन के घटक 
आई एस 16043 : 2017 समुद्री 22 नवम्बर 2017 | आई एस 11323 : 1984 
प्रयोग हेतु कॉपर एलॉय , कास्ट 

स्टील के फलेंज सहित गेट 
आयरन , सफरॉयडल /नोडयूलर 

वाल्व – विशिष्टि 
कास्ट आयरन और कास्ट स्टील के 

आई एस 11335 : 1995 
फलेंज सहित गेट वाल्व – विशिष्टि 

पोत निर्माण - समुद्री 
पाइप कार्य तंत्र में उपयोग 
के लिए ढलवा लोहे के गेट 

वाल्व - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 16309 ( भाग 3) : 22 नवम्बर 2017 | आई एस 8162 : 
2017/ आई एस ओ 21415 -3 : 

1998/ आई एस ओ 5531 
2006 गेहूँ एवं गेहूँ का आटा - 

: 1978 गेहूँ का आटा - 
लासा की मात्रा भाग 3 अवन 

आद्र लासाका निर्धारण 
शुष्कन विधि द्वारा आद्र लासा से 

( पहला पुनरीक्षण ) 
शुष्क लासा का निर्धारण 

आई एस 15470 : 
2004/ आई एस ओ 6645 : 

1981 गेहूँ का आटा 

शुष्क लासा का निर्धारण 
आई एस 16309 ( भाग 4 ) : 22 नवम्बर 2017 आई एस 8162 : 
2017 / आई एस ओ 21415 - 4 : 

1998/ आई एस ओ 5531 
2006 गेहूँ एवं गेहूँ का आटा - 

: 1978 गेहूँ का आटा - 
लासा की मात्रा भाग 4 शीघ्र शुष्कन 

आद्र लासाका निर्धारण 
विधि द्वारा आद्र लासा से शुष्क 

( पहला पुनरीक्षण ) 
लासा का निर्धारण 

आई एस 15470 : 
2004 / आई एस ओ 6645 
: 1981 गेहूँ का आटा - 

शुष्क लासा का निर्धारण 
| आई एस 16471 : 2017 जमीन से | 22 नवम्बर 2017 लागू नहीं 
निचे की संरचनाओं का जमीन से 
पानी के विरुद्ध संरक्षण - 
दिशानिर्देश 
आईएस 16547 : 2017 मौजूदा 22 नवम्बर 2017 लागू नहीं 
मृदा एवं शैल बंधों की नींव की जाँच 
करने हेत – दिशानिर्देश 


__ 13. 


22 नवम्बर2017 


लागू नहीं 


15. 


लागू नहीं 
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लागू नहीं 


17 . 


16. आई एस 16571 : 22 नवम्बर 2017 

लागू नहीं 
2017/ आईएसओ4369 : 1979 
खुले चैनल में तरल प्रवाह मापन - 
मूविंग -बोट विधि 
| आई एस 16626 : 2017/ आई एस 22 नवम्बर 2017 
ओ 19136 : 2007 भौगोलिक 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
सूचना – भौगोलीय मार्कअप भाषा 

( जीएमल ) 
18 . आई एस 16676 : 2017 पानी के 22 नवम्बर 2017 लागू नहीं 

लागू नहीं 
लिए स्टील पाइप - लाईन के बाहरी 
एवं आंतरिक सतहों पर उपयोग हेतु 
विलयकव्य रहित एपोक्सी तंत्र - 

विशिष्टि 
19. | आई एस/ आई एस ओ 17742 : 22 नवम्बर 2017 लागू नहीं 

लागू नहीं 
2015 देशों , क्षेत्रों और शहरों के 

लिए उर्जा दक्षता और बचत गणना 
20 . | आई एस / आई एस ओ 21940- 13 : | 22 नवम्बर 2017 | आई एस/ आई एस ओ 22 नवम्बर 2017 
2012 यांत्रिक कंपन - रोटर 

20806 : 2004 यांत्रिक 
संतुलन भाग 13 – मध्यम और बड़े 

कंपन - बड़े और मध्यम 
रोटरों के लिए स्वस्थान संतुलन के 

रोटरों के लिए स्वस्थान 
मानदंड और सुरक्षा उपाय 

संतुलन के मानदंड और 

सुरक्षा 
आई एस / आई एस ओ 22702 : 22 नवम्बर2017 लागू नहीं 

लागू नहीं 
2003 यूटिलिटी लाइटर - सामान्य 

उपभोक्ता - सुरक्षा आवश्यकताएँ । 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 
क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर , पटना, नागपुर, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय 
मानकों को http :// www.standardsbis .in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[ सन्दर्भ : पब / 3 / 3/ 2017 -18] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


21. 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd November, 2017 
S . O . 3840 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in 
the second columnof schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
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particulars of the standards, ifany, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

THE SCHEDULE 


No. 


No., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
cancellation 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 
cancelled , if any 

(4 ) 
NA 


( 1 


( 3 ) 
22 Nov 2017 


(5 ) 
NA 


IS 1448 (Part 161) : 2017 /ISO 
13032 : 2012 Methods of Test for 
Petroleum and its Products [P : 

161 ] Determination of Low 
Concentration of Sulphur in 
Automotive Fuels — Energy 
Dispersive X -Ray Fluorescence 

Spectrometric Method 
IS 4906 : 2017 Radiochemical 
Laboratory — Code of Safety 

( First Revision ) 
IS 6388 : 2017 Slot Drills with 

Morse Taper Shank - 
Specification (Second Revision ) 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 


IS 4906 : 1968 Code of 
Safety for Radio Chemical 

Laboratory 
IS 6388 : 1991 Slot Drills 
with Morse Taper Shank - 
Specification (First 

Revision ) 
IS 8226 : 1976 Code of 
Practice for Installation and 
Observation of Base Plates 

for Measurement of 
Foundation Settlements in 

Embankments 
IS 9862 : 1981 Specification 

for Ready Mixed Paint, 

Brushing , Bituminous, 
Black , Acid , Alkali , Water 
and Chlorine Resisting 

NA 


5 . 


22 Nov 2017 


| 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 


NA 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 


IS 8226 : 2017 Installation and 

Observation of Base Plate 
Apparatus for Measurement of 

Foundation Settlement in 
Embankments — Code of Practice 

(First Revision ) 
IS 9862 : 2017 Specification for 
Ready Mixed Paint, Brushing , 
Bituminous, Black , Acid , Alkali, 
Water and Chlorine Resisting 

(First Revision ) 
IS/ ISO / IEC 11770-4 : 2006 
Information Technology , 

Security Techniques — Key 
Management Part 4 Mechanisms 

Based on Weak Secrets 
IS 11883 : 2017 Ready Mixed 

Paint, Brushing, Red Oxide , 
Priming for Metals - Specification 

( First Revision ) 
IS 12252 : 2017 Polyalkylene 
Terepthalates (PET and PBT), 

Their Copolymers and List of 
Constituents in Raw Materials and 
End Products for their Safe Use in 
Contact with Foodstuffs and 

Pharmaceuticals 

(First Revision ) 
IS 12700 : 2017 /ISO 3093 : 2009 

Wheat, Rye and Their Flours , 
Durum Wheat and Durum Wheat 
Semolina – Determination of the 
Falling Number According to 

Hagberg -Perten 
( Second Revision ) 


22 Nov 2017 


itive 


, 


22 Nov 2017 


IS 11883 : 1986 Ready 
Mixed Paint, Brushing, Red 
Oxide, Priming for Metals - 

Specification 
IS 12229 : 1987 Positive 

List of Constituents of 
Polyalkalene Terepthalates 

( PET and PBT) for their 
Safe Use in Contact with 

Food Stuffs , 
Pharmaceuticals and 

Drinking Water 
IS 12700 : 2010 /ISO 3093 : 
2004 Wheat, Rye and Their 
Flours, Durum Wheat and 
Durum Wheat Semolina - 
Determination of the Falling 
Number According to 

Hagberg - Perten 
( First Revision ) 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 
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10 . 


22 Nov 2017 


NA 


NA 


IS 13234 ( Part 1 ) : 2017 /IEC 
60909 - 1 : 2002 Short -Circuit 
Currents in Three - Phase a.c . 
Systems Part 1 Factors for the 

Calculation of Short-Circuit 
Currents According to IS 13234 

( Part 0 ) 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 


IS 16043 : 2017 
Copper Alloy , Cast Iron , 
Spheroidal/Nodular Cast Iron and 
Cast Steel Gate Valves, Flanged , 
for Marine Application - 

Specification 


IS 11323 : 1984 
Specification for Steel Gate 
Valves for Use in Marine 
Pipe Work System 

IS 11335 : 1995 
Shipbuilding - Cast Iron 
Gate Valves for Use in 
Marine Pipe System 
Specification ( First 

Revision ) 
IS 8162 : 1998 / ISO 5531 : 

1978 Wheat Flour 
Determination of Wheat 

Gluten 

(First Revision ) 
IS 15470 : 2004 /ISO 6645 : 

1981 Wheat Flour 
Determination of Dry 

Gluten 


12 . 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 


IS 16309 ( Part 3) : 2017 /ISO 
21415 - 3 : 2006 Wheat and Wheat 

Flour — Gluten Content Part 3 
Determination of Dry Gluten from 
Wet Gluten by an Oven Drying 

Method 


13 . 


| 


22 Nov 2017 


22 Nov 2017 


IS 16309 ( Part 4 ) : 2017 /ISO 
21415 - 3 : 2006 Wheat and Wheat 

Flour — Gluten Content Part 4 
Determination of Dry Gluten from 
WetGluten by an Rapid Drying 

Method 


IS 8162 : 1998 /ISO 5531 : 

1978 Wheat Flour 
Determination of Wheat 

Gluten 

(First Revision ) 
IS 15470 : 2004 /ISO 6645 : 

1981 Wheat Flour — 
Determination of Dry 

Gluten 


14 . 


22 Nov 2017 


NA 


15 . 


22 Nov 2017 


NA 


IS 16471 : 2017 Protection of 
Below Ground Structures Against 
Water from the Ground 

Guidelines 
IS 16547 : 2017 Investigations for 
Foundation of Existing Earth and 

Rock Fill Dams— Guidelines 
IS 16571 : 2017 /ISO 4369 : 1979 
Measurement of Liquid Flow in 
Open Channels — Moving-Boat 

Method 
IS 16626 : 2017/ISO 19136 : 2007 

Geographic Information 
Geography Markup Language 


16 . 


22 Nov 2017 


NA 


22 Nov 2017 


NA 


(GML ) 


18 . 


22 Nov 2017 


NA 


IS 16676 : 2017 Solventless 

Liquid Epoxy System for 

Application on Interior and 
Exterior Surfaces on Steel Water 

Pipeline — Specification 
IS /ISO 17742 : 2015 Energy 

Efficiency and Savings 
Calculation for Countries, Region 

and Cities 


19 . 


22 Nov 2017 


NA 
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20 . 


22 Nov 2017 


NA 


NA 


IS /ISO 21940 -13 : 2012 
Mechanical Vibration - Rotor 

Balancing Part 13 Criteria and 
Safeguards for In - Situ Balancing 
for Medium and Large Rotors 

IS /ISO 22702 : 2003 Utility 
Lighters — General Consumer 

Safety Requirements 


22 Nov 2017 


NA 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah 
Zafar Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: 
Ahmedabad, Bengaluru , Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune , 
Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis. in . 

[ PUB/3/3/ 2017-18 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 


अधिसूचना 

नई दिल्ली 28 नवम्बर , 2017 
का . आ . 3841( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम स्थापित भारतीय मानक( कों ) की स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
संख्या संख्या , वर्ष और शीर्षक 

होने हैं , अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
___ (1 ) ( 2 ) ___ ( 3 ) 

____ ( 5 ) 


( 4 ) 


27 नवम्बर 2017 


आई एस 302- 2- 35 : 2017 
घरेलू और समान विधुत साधित्रों 
__ की सुरक्षा भाग 2 विशेष 
अपेक्षाएँ अनुभाग 35 बिजली के 
पानी गर्म करने के इंस्टेंट हीटर 

(पहला पुनरीक्षण ) 
__ लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 302- 2 -35 : 2017 घरेलू 27 नवम्बर 2017 

और समान विधुत साधित्रों की 
सुरक्षा भाग 2 विशेष अपेक्षाएँ 
अनुभाग 35 बिजली के पानी गर्म 
करने के इंस्टेंट हीटर ( दूसरा 

पुनरीक्षण ) 
आई एस 326 ( भाग26) : 2017 27 नवम्बर 2017 

प्राकृतिक और संश्लेषित सुगंध 
सामग्री के नमूने लेने और परीक्षण 

की पद्धतियाँ भाग 26 प्रज्वलन 
बिन्दु ( फ़्लैश प्वाइंट ) ज्ञात करने की 

सामान्य मार्गदर्शिका 
आई एस 326 ( भाग 28) : 2017 27 नवम्बर 2017 

प्राकृतिक और संश्लेषित सुगंध 
सामग्री के नमूने लेने और परीक्षण 

की पद्धतियाँ भाग 28 पैकेजिंग , 
कंडिशनिंग और भंडारण के लिए 

सामान्य नियम 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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27 नवम्बर 2017 


27 नवम्बर 2017 


आई एस / आई एस ओ 366 -3 : 
2009 वस्त्रादि मशीनरी एवं 
सहायकांग – रीड भाग 3 दोहरे 
स्प्रिंग अवरोध वाले धातु रिडों के 

आयाम एवं पदनाम 


27 नवम्बर 2017 


27 नवम्बर 2017 


आई एस / आई एस ओ 366 -4 : 

2005 वस्त्रादि मशीनरी एवं 
सहायकांग - रीडभाग 4 प्लास्टिक 
परिबंधित धातु रिडों के आयाम एवं 

पदनाम 


आई एस 15417 (भाग1) : 
2003/ आई एस ओ 366-3 : 

1988 वस्त्रादि मशीनरी 
औरउपसाधन - रीडभाग 1 डबल 
स्प्रिंगब्लॉकरीड – आयाम और 

अभिनाम 
आई एस 15417 (भाग 2) : 
2003/ आई एस ओ 366- 4 : 
1992 वस्त्रादि मशीनरी और 

उपसाधन – रीडभाग 2 
प्लास्टिक बधित धातु रीड 

आयाम और अभिनाम 
आई एस 582 : 1970 चमड़े के 

रासायनिक परीक्षण की 
पद्धतियाँ (पहला पुनरीक्षण ) 


6. 


27 नवम्बर 2017 


27 नवम्बर 2017 


27 नवम्बर 2017 


आई एस 582 : 1970 चमड़े के | 27 नवम्बर 2017 

रासायनिक परीक्षण की 
पद्धतियाँ (पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 582 (भाग 1) : 
2017/ आई एस ओ4684 : 2005 
चमड़े के रासायनिक परीक्षण की 
पद्धतियाँ भाग 1 वाष्पशील पदार्थ 
का निर्धारण ( दूसरापुनरीक्षण ) 

आई एस 582 (भाग 3) : 
2017/ आई एस ओ 4047 : 1977 

चमड़े के रासायनिक परीक्षण की 
पद्धतियाँ भाग 3 सल्फेट राख और 
पानी अघुलनशील सल्फेट राख का 

निर्धारण ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 1350 ( भाग 5 ) : 2017 
कोयला और कोक के परीक्षण की 
पद्धतियाँ भाग 5 स्पेशल अशुद्धियों 

का निर्धारण (कार्बन कार्बोने , 
क्लोरीन और फास्फोरस के रूप में ) 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


27 नवम्बर 2017 


27 नवम्बर 2017 


आई एस 1350 ( भाग 5 ) : 
1979 कोयला और कोक के 
परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 5 
स्पेशल अशुद्धियों का निर्धारण 
( कार्बनकार्बोने , क्लोरीन और 
फास्फोरस के रूप में ) (पहला 

पुनरीक्षण ) 
लागू नहीं 


9 . 


लागू नहीं 


आई एस 1885 ( भाग300 ) : | 27 नवम्बर 2017 
2017/ आई ई सी 60050- 300 : 
2011 ( भाग 311 से 314 समेत ) 
विधुत तकनीकी शब्दावली भाग 
300 विद्युत् एवं इलैक्ट्रोनिक माप 
एवं मापन उपस्कर भाग 311 माप 
से संबंधित सामान्य शब्दावली भाग 
312 विधुतीय माप से संबंधित 

सामान्य शब्दावली भाग 313 
विधुतीय मापन उपस्करों के प्रकार 
भाग 314 उपस्कर के प्रकार के 

अनुसार विशेष शब्दावली 
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10. 


27 नवम्बर 2017 


27 नवम्बर 2017 


आई एस 3025 ( भाग 7) : 2017 
जल एवं अपशिष्ट जल के नमूने लेना 

और परिक्षण ( भौतिक एवं 
रासायनिक ) की विधियाँ भाग 7 
स्वाद सीमा ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3025 ( भाग 7) : 
1984 जल एवं अपशिष्ट जल के 

नमूने लेना और परिक्षण | 
( भौतिक एवं रासायनिक ) की 
विधियाँ भाग 7 स्वाद सीमा 
( पहला पुनरीक्षण ) 

लागू नहीं 


11. 


27 नवम्बर 2017 


लागू नहीं 


27 नवम्बर 2017 


27 नवम्बर 2017 


आई एस 7202 : 1974 गैस 
सिलेंडर वाल्व और सिलेंडर 

गर्दन की घटना धागों के 
निरीक्षण गॉजिस चेकिंग के 

लिए विशिष्टि 


आई एस 5914 ( भाग 2/ अनुभाग 
1) : 2017/ आई एस ओ 17076-1 : 
2012 चमड़े की भौतिक परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 2 घर्षण प्रतिरोध का 

मापन अनुभाग 1 टेबर विधि 

आई एस 7202 : 2017 गैस 
सिलेंडर वाल्व और सिलेंडर गर्दन 

की घटना धागों के निरीक्षण 
गॉजिस चेकिंग के लिए प्रकार चार 
( आकार 1 , 2, 3) - विशिष्टि ( पहला 

पुनरीक्षण) 
13. 

आई एस / आई एस ओ 7626 -5 : 
1994 कम्पन एवं प्रधात - 

यांत्रिकीय गतिशीलता का । 
प्रायोगिक निर्धारण भाग 5 उद्दीपन 

सहित उद्दीपक प्रभाव के प्रयोग से 

मापन जो की विन्यास से न जुड़ा हो 
14. | आई एस 12940 : 2017 प्रलेखन 

- पुस्तकालय सांख्यिकी 
मार्गदर्शिका ( पहला पुनरीक्षण ) 


27 नवम्बर 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


27 नवम्बर2017 | 


27 नवम्बर 2017 


आई एस 12940 : 1990 
प्रलेखन – पुस्तकालय 
सांख्यिकी - मार्गदर्शिका 


15. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


16. 


आई एस 14234 ( भाग 2 ) : 2017 27 नवम्बर 2017 
स्पार्क प्रज्वलन वायु – शितित 
इंजिन के लिए स्नेहक - विशिष्टि 
भाग 2 चार स्ट्रोक स्पार्क प्रज्वलन 
वायु – शितित स्कूटर , मोपेड़ और 
मोटर साइकल के इंजिन के लिए 
आई एस 15296 : 2017/ आई एस 27 नवम्बर 2017 
ओ 11161 : 2007 मशीनरी की 

सुरक्षा - एकीकृत विनिर्माण 
प्रणाली - बुनियादी आवश्यकतायें 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15809 : 2017 उच्च | 27 नवम्बर 2017 
दृश्यता के चेतावनी वस्त्र - विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15296 : 2003/ आई | 27 नवम्बर 2017 

एस ओ 11161 : 1994 
मशीनरी की सुरक्षा - एकीकृत 
विनिर्माण प्रणाली - बुनियादी 

आवश्यकतायें 
आई एस 15809 : 2008 उच्च | 27 नवम्बर 2017 
दृश्यता के चेतावनी वस्त्र - 

विशिष्टि 


17 . | 
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18. - आई एस 16560 : 2017/ आईएस 27 नवम्बर 2017 लागू नहीं 

लागू नहीं 
ओ 7726 : 1998 थर्मल पर्यावरण 
के श्रमदक्षता शास्त्र - भौतिक मात्रा 

मापने के लिए उपकरण 
19. आई एस 16630 ( भाग 2) : 2017 27 नवम्बर 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
प्लास्टिक - उपभोक्ता से उपभोग के 

बाद प्राप्त पोली 
( इथाइलिनटेरेफ्थेलेट ) ( पीईटी ) 
बोतल पुनःचक्रित भाग 2 परीक्षण 
नमूने तैयार करना और गुणधर्म 

ज्ञात करना 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 
क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय 
मानकों को http:// www. standardsbis.inद्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[ सन्दर्भ : पब/ 3/ 3/ 2017 -18] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th November, 2017 
S . O . 3841 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second columnof schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


Sl. No. 


No., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
cancellation 


( 3 ) 
27 Nov 2017 


__ ( 5 ) 
27 Nov 2017 


( 2 ) 
IS 302 - 2 - 35 : 2017 Safety of 
Household and Similar Electrical 

Appliances Part 2 Particular 
Requirements Section 35 Electric 
Instantaneous Water Heaters 

(Second Revision ) 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 
cancelled , if any 

( 4 ) 
IS 302 - 2 - 35 : 2017 Safety of | 

Household and Similar 
Electrical Appliances Part 2 
Particular Requirements 

Section 35 Electric 
Instantaneous Water Heaters 

(First Revision ) 


27 Nov 2017 


NA 


NA 


27 Nov 2017 


NA 


NA 


IS 326 ( Part 26) : 2017 Methods 
of Sampling and Test for Natural 
and Synthetic Perfumery Material 

Part 26 General Guidance on 

Determination of Flashpoint 
IS 326 ( Part 28 ) : 2017 Methods 
of Sampling and Test for Natural 
and Synthetic Perfumery Material 

Part 28 General Rules for 
Packaging , Conditioning and 

Storage 
IS/ISO 366- 3 : 2009 Textile 
Machinery and Accessories — 


27 Nov 2017 


IS 15417 ( Part 1) : 2003/ ISO 

366 - 3 : 1988 Textile 


27 Nov 2017 
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Reeds Part 3 Dimensions and 
Designation of Metal Reeds with 

Double Spring Baulk 


27 Nov 2017 


27 Nov 2017 


IS /ISO 366 -4 : 2005 Textile 
Machinery and Accessories 

Reeds Part 3 Dimensions and 
Designation of Metal Reeds with 

Double Spring Baulk 


Machinery and 
Accessories — Reeds Part 1 
Metal Reeds With Double 
Spring Baulk - Dimensions 

and Designation 
IS 15417 (Part 2 ) : 2003/ISO 

366 - 4 : 1992 Textile 

Machinery and 
Accessories — Reeds Part 2 

Plastic Bound Metal 
Reeds — Dimensions and 

Designation 
IS 582 : 1970 Methods of 
Chemical Testing of 

Leathers 
( First Revision ) 


27 Nov 2017 


27 Nov 2017 


7 . 


27 Nov 2017 


27 Nov 2017 


IS 582 : 1970 Methods of 
Chemical Testing of 

Leathers 
( First Revision ) 


27 Nov 2017 


27 Nov 2017 


IS 1350 (Part 5 ) : 1979 
Method of Test for Coal and 
Coke Part 5 Special 

Impurities 
( First Revision ) 


9 . 


27 Nov 2017 


27 Nov 2017 


IS 582 (Part 1) : 2017 /ISO 4684 : 
2005 Methods of Chemical 

Testing of Leather Part 1 
Determination of Volatile Matter 

(Second Revision ) 
IS 582 (Part 3 ) : 2017 /ISO 4047 : 

1977 Methods of Chemical 

Testing of Leather Part 3 
Determination of Sulphated Total 
Ash and Sulphated Water 

Insoluble Ash 

(Second Revision ) 
IS 1350 (Part 5 ) : 2017 Method of 
Test for Coal and Coke Part 5 

Determination of Special 
Impurities (Carbon Present as 

Carbonate, Chlorine and 
Phosphorous (Second Revision) 

IS 1885 (Part 300 ) : 2017 /IEC 
60050 - 300 : 2001 ( Including Parts 

311 to 314 ) Electro technical 
Vocabulary 

Part 
300 Electrical and Electronic 
Measurements and Measuring 
Instruments 

Part 
311 General Terms Relating to 

Measurements 
Part 312 General Terms Relating 

to Electrical Measurements 
Part 313 Types of Electrical 

Measuring Instruments 
Part 314 Specific Terms 
According to the Type of 

Instrument 
IS 3025 (Part 7 ) : 2017 Methods 
of Sampling and Test (Physical 
and Chemical) for Water and 
Waste Water Part 7 Taste 

Threshold 
(Second Revision ) 


IS 1885 (Part 80 ) : 1994 /IEC 

Pub 50 ( 301) ( 1983 ) 
Electrotechnical Vocabulary 

Part 80 General Terms on 
Measurements in Electricity 
IS 1885 (Part 81) : 1993/ IEC 

Pub 50 ( 302 ) ( 1983 ) 
Electrotechnical Vocabulary 
Part 81 Electrical Measuring 

Instruments 


10 . 


27 Nov 2017 


27 Nov 2017 


IS 3025 (Part 7 ) : 1984 
Methods of Sampling and 

Test ( Physical and 
Chemical) for Water and 
Waste Water Part 7 Taste 

Threshold 
( First Revision ) 

NA 


11. 


27 Nov 2017 


NA 


IS 5914 (Part 2 /Sec 1 ) : 2017 / ISO 

17076 - 1 : 2012 Methods of 
Physical Testing of Leather Part 2 

Determination of Abrasion 
Resistance Section 1 Taber 

Method 
IS 7202 : 2017 Inspection Gauges 
for Checking Type iv (Size 1 , 2 , 3 ) 


12 . 


27 Nov 2017 


IS 7202 : 1974 Inspection 

Gauges for Checking 


27 Nov 2017 
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Threads of Gas Cylinder 

Valves for Use With 
Breathing Apparatus 


13 . 


27 Nov 2017 


NA 


NA 


14 . 


27 Nov 2017 


27 Nov 2017 


Taper Threads of Gas Cylinder 
Valves and Cylinder Necks 
Specification (First Revision ) 
IS / ISO 7626 - 5 : 1994 Vibration 

and Shock - Experimental 
Determination of Mechanical 
Mobility Part 5 Measurements 
Using Impact Excitation with an 
Exciter which is not attached to 

the structure 
IS 12940 : 2017 Documentation 
Library Statistics — Guide 

(First Revision ) 
IS 14234 (Part 2 ) : 2017 
Lubricants for Spark -Ignition Air 

Cooled Gasolene Engines 
Specification Part 2 Four -Stroke 

Spark - Ignition Air-Cooled 
Engines for Scooters , Mopeds and 

Motorcycles 
IS 15296 : 2017 /ISO 11161 : 2007 
Safety of Machinery — Integrated 
Manufacturing Systems — Basic 

Requirements 
(First Revision ) 


IS 12940 : 2004 
Documentation Library 
Statistics — Guide 

NA 


15 . 


| 


27 Nov 2017 


ΝΑ 


16 . 


27 Nov 2017 


27 Nov 2017 


IS 15296 : 2003/ISO 11161 : 
1994 Industrial Automation 

Systems — Safety of 
Integrated Manufacturing 

Systems — Basic 

Requirements 
IS 15809 : 2008 High 

Visibility Warning 
Clothes — Specification 

NA 


17 . 


27 Nov 2017 


27 Nov 2017 


IS 15809 : 2017 High Visibility 
Warning Clothes — Specification 


27 Nov 2017 


NA 


IS 16560 : 2017 /ISO 7726 : 1998 

Ergonomics of the Thermal 
Environment — Instruments for 
Measuring Physical Quantities 

IS 16630 ( Part 2 ) : 2017 
Plastics - Post-Consumer 
Poly( Ethylene Terepthalate ) 
(PET) Bottol Recyclates Part 2 
Preparation of Test Specimens 
and Determination of Properties 


27 Nov 2017 


NA 


NA 
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